 
	
	[image: Couverture]
	


ERICA SCOPARIA

Erica scoparia est le nom latin de la bruyère à balai. Sinon, en version écharpe, c’est un modèle basé sur un point facile à mémoriser et à tricoter et que l’on peut faire en lisant, par exemple, sans que cela ne soit trop ennuyeux.
MATÉRIEL

— 100 g (environ 360 mètres) de fil à tricoter fin

— aiguilles N°3,5,

— une aiguille à tapisserie pour les finitions
TAILLE UNIQUE

L’écharpe mesure 20 cm environ de large et 150 cm de long.
POINT

Sur 7 mailles plus 2 et 4 rangs.

[image: 10000000000000C7000000C8A5CF12779CF30A16.png]1er rang (endroit du tricot) : *2 mailles envers, 2 mailles endroit ensemble, 1 jeté, 1 maille endroit, 1 jeté, 1 surjet simple* répéter de * à * sur tout le rang et terminer par 2 mailles envers.

2e rang et tous les rangs pairs  : *2 mailles endroit, 5 mailles envers* répéter de * à * sur tout le rang et terminer par 2 mailles endroit.

3e rang : tricoter les mailles comme elle se présentent.
RÉALISATION

Monter 39 mailles et faire un rang endroit. Continuer avec le point (5 répétitions) en tricotant toujours la première et la dernière maille du rang à l’endroit jusqu’à atteindre la longueur désirée ou la fin de la pelote. Terminer après le deuxième rang du point en rabattant toutes les mailles à l’endroit.

Pour vérifier si vous avez assez de fil pour terminer : mesurez la largeur du rang, multipliez le nombre obtenu par trois, cela vous donne la longueur de fil nécessaire pour un rang. Mesurez le fils restant.
FINITIONS

Rentrer les fils.

C’est fini !
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C’est un modèle gratuit du site aiguilles magiques.
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